Eastern - Gold Certificate Building 


Name of Buildings awarded the Quality Water Supply Scheme for Buildings — Fresh Water (Management System) Certificate 


(as at 28 February 2022) 


1063 King's Road 

633 King's Road 

Berkshire House 

Cambridge House 

CASA 880 

Chinachem Exchange Square 
Cityplaza One 

Devon House 

Dorset House 

Grand Promenade Tower 1 
Grand Promenade Tower 2 
Grand Promenade Tower 3 
Grand Promenade Tower 5 
Grand Promenade Tower 6 
Heng Fa Chuen Block 1 

Heng Fa Chuen Block 10 
Heng Fa Chuen Block 11 
Heng Fa Chuen Block 12 
Heng Fa Chuen Block 13 
Heng Fa Chuen Block 15 
Heng Fa Chuen Block 16 
Heng Fa Chuen Block 17 
Heng Fa Chuen Block 18 
Heng Fa Chuen Block 19 
Heng Fa Chuen Block 2 

Heng Fa Chuen Block 20 
Heng Fa Chuen Block 21 
Heng Fa Chuen Block 3 

Heng Fa Chuen Block 4 

Heng Fa Chuen Block 5 

Heng Fa Chuen Block 6 

Heng Fa Chuen Block 7 

Heng Fa Chuen Block 8 

Heng Fa Chuen Block 9 

Island Lodge 

K. Wah Centre 

Kai Tsui Court Hin Tsui House 
Kai Tsui Court Yiu Tsui House 
Kerry Centre 

Kornville Tower 1 

Kornville Tower 2 

La Place de Victoria 

Lai Tak Tsuen Lai Kit Lau 

Lai Tak Tsuen Tak Chuen Lau 
Lai Tak Tsuen Tsuen Wing Lau 
Lee & Man Commercial Centre 
Les Saisons - L'Automne (Tower 3) 
Les Saisons - Le Printemps (Tower 1) 
Les Saisons - L'Ete (Tower 2) 
Les Saisons - L'Hiver (Tower 4) 
Lincoln House 

Ming Wah Dai Ha Block A 
Ming Wah Dai Ha Block B 


Ming Wah Dai Ha Block C 

Ming Wah Dai Ha Block D 

Ming Wah Dai Ha Block E 

Ming Wah Dai Ha Block F 

Ming Wah Dai Ha Block G 

Ming Wah Dai Ha Block H 

Ming Wah Dai Ha Block | 

Ming Wah Dai Ha Block J 

One Island East 

Oxford House 

Paradise Mall 

Park Vale 

Perfect Mount Gardens Block A 
Perfect Mount Gardens Block B 
Perfect Mount Gardens Block C 
Perfect Mount Gardens Block D 
Perfect Mount Gardens Block E 
ROCA Centre Block 1 

ROCA Centre Block 2 

Rosedale Hotel Hong Kong 

The Floridian Tower 1 

The Floridian Tower 2 

The Hong Kong & China Gas North Point Building 
Two Chinachem Exchange Square 
Valverde 

Water Supplies Department Hong Kong Regional Building 
Youth Square 


